TAREA FISICA 
MEDICA 


1.) Una fuerza horizontal de 40 N es apenas suficiente para poner en 
marcha un trineo vacío de 600 N sobre nieve compacta. 
Después de empezar el movimiento se requieren tan solo 10 N 
para mantener el trineo a rapidez constante. Halle los 
coeficientes de fricción estática y cinética. Resp. pc= 0,0167 
He=0,0667 

2.) Supongamos ciertas superficies en las que Je=0,7 y e=0,4. ¿Qué 
fuerza horizontal se requiere para que un bloque de 50 N 
empiece a deslizarse sobre una superficie? 

¿Qué fuerza se necesita para moverlo a rapidez constante? Resp. 
35N, 20N 

3.) ¿Qué fuerza necesaria F, dirigida hacia arriba del plano, hará que 
el bloque de la figura suba por dicho plano con rapidez constante? 
Resp. 54.1N 


4.) Un velero para hielo descansa en una superficie horizontal son 
fricción. Sopla un viento constante (en la dirección de los patines 
del trineo), de modo que 4,0 s después de soltarse el velero 
adquiere una velocidad de 21,6 km/h. ¿Qué fuerza constante 
ejerce el viento sobre el velero? La masa total del velero mas es 
tripulante es de 200 kg. Resp. 2,0 x 10? N. 


a) Velero y tripulante sobre hielo sin fricción 


5.) El freno del alambre que se ve en la figura tiene una tensión T 
igual a 2N a lo largo de él. Por lo tanto, ejerce fuerzas de 2N en 
los dientes a los que se fija, en las dos 


direcciones que se indican. Calcular la fuerza resultante sobre el 
diente, debida al freno. Resp. 1.368N 


6.) Si el peso del bloque de la figura es 80 N, ¿Cuáles son las 
tensiones de las cuerdas A y B? Resp. A = 95,3 N, B = 124N 


Formulario y 

Transformaciones 

Equilibrio: =F=0 

Fuerza: F = m:a, 2F=m:a 

Fuerzas de rozamiento f. = [e ° N ; fe = [e ° N 
1 km = 1000m; 60 s = 1min; 60 

min = 1h Otras ecuaciones: 

v=Vvot+taet 


Donde: vs > velocidad final (m/s); vo > velocidad inicial (m/s), t > tiempo 


(s) 


